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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 39 

2 Φεβρουάριου 2007 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 4228 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/1996) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων και του ν. 370/1995 προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο, επαναπροκηρύσσει τον διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
για την ανάδειξη προμηθευτών 22.500 τεμαχίων ΦΙΛ¬ 
ΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ, για ένα 
χρόνο, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 750.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 44/2004) την 
26.3.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 44/2004 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210 49.18.244. 

Νίκαια, 25 Ιανουάριου 2007 

Η Αναπλ. Διοικήτρια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθμ. 1419 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, 


σύμφωνα με το άρθρο 7 π.δ. 609/1985 περί εκτελέσεως, 
του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 2229/1994, το π.δ. 286/1994 (τροποποίηση διατάξεων 
του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985). το π.δ. 218/1999 (τρο¬ 
ποποίηση του 609/1985), καθώς και τους ν. 2940/2001, 
ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και τις εγκυκλίους 22/2001, 
32/2001, 22/2002, 13/2003, καθώς και τους όρους δια¬ 
κήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΟΡΜΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός του έργου ανέρχεται σε 326526,68 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 

Ποσό που αφορά τη συνολική Δαπάνη Εργασιών: 
270340,70 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 
Γ.Ε. & Ο.Ε. καθώς και του ποσού των απροβλέπτων) 

Ποσό Αναθεώρησης: 4051,47 Ευρώ 

Ποσό Φ.Π.Α.: 52134,51 Ευρώ 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Π ΔΕ. 
(ΣΑΕΠ 008/3 αρ. εναρίθμου) 

Χρόνος περαίωσης: 6 Μήνες 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 27.2.2007 ημέρα Τρίτη 
& ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριδαί¬ 
ας που βρίσκονται στο Δημαρχείο Αριδαίας. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Σημειώνεται ότι στις νέες 
αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν 
τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν 
ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την 
προηγούμενη φορά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. εφόσον 
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ανήκουν στην Α2,1η τάξη και 2η και 3η τάξη για εντός 
νομού έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
5406,81 ΕΥΡΩ η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον 
Δήμο Αριδαίας. 

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαι¬ 
ώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των 
δημοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον 
νόμο, προβλεπόμενα 10 μηχανόσημα. 

3. Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 4 του ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 008/3 
αριθ. αρ. εναρίθμου) είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. 
Κ.Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
και πιο συγκεκριμένα από το Ε.Τ.Π.Α. κατά 75% και 
από εθνικούς πόρους κατά 25% και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, πε- 
ριλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1983 (Φ,Ε.Κ. 137 Α/24.8.1993). 
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριδαίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία 
μέχρι και 2 μέρες πριν το διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι 
και την ΠΕΜΠΤΗ 22.2.2007. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δα¬ 


πάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 
ΕΥΡΩ. 

Αριδαία, 26 Ιανουάριου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΖΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
304 ΠΡΟΚ. ΕΡΓ. ΒΑΣΕΩΣ 
Αριθμ. Διακ. 1/2007 

Ανακοινώνεται ότι την 8.3.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12.00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του 304 ΠΕΒ (Βελε- 
στίνο Μαγνησίας) δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
(ανοικτής διαδικασίας), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την περισυλλογή και απενεργο- 
ποίηση Επικίνδυνων Αποβλήτων από τα Εργοστάσια 
303 και 304 ΠΕΒ προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στα Γ ραφεία 
του 304 ΠΕΒ μέχρι την 8.3.2007, ώρα 11.30. 

Όροι συμφωνιών και λοιπές πληροφορίες από το 304 
ΠΕΒ (τηλ. 24250-22691 και 22693, εσωτ. 4118 και 4155, ΡΑΧ: 
24250-23540) κάθε ώρα εργάσιμης ημέρας. 

Βελεστίνο, 30 Ιανουάριου 2007 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Αριθμ. 462/237 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟ¬ 
ΧΕΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ, άρθρο 4, παρ. 2α και 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 
183.517,92 €. 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 33.033,23€. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 32.482.67 €. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α 249033,81 €. 

Αναθεώρηση 3.067,25 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 47.899,20€. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Ν. Μεσσηνίας. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, όπως 
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αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτι¬ 
κής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομη¬ 
νία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 20.2.2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την Ιδια ώρα (10:00 π.μ.). Η Ιδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κρά¬ 
τη- μέλη της Ε Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίσς που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλά της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 250.000 € από πι¬ 
στώσεις ΚΑΠ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ υπ. αρ. 
58483/24.10.2006 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), σύμφωνα με 
την αρ. 111/2006 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Μεσσηνίας και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%« του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 


4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Α2 ή 1η τάξη ή 2η τάξη 
πτυχίο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π,Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 4.981 
Ευρώ (2% του προϋπολογισμού), χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
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στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δε θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης 
της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) 
ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από τρν Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός 
Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100, Πληροφορίες Σκρομπόλα - Ξυνού 
τηλ· 27210-44335, ΐεχ. 27210-95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 15.2.2007, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπά¬ 
νη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) 
Ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης 
της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ,λπ., στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Μεσσηνίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερι¬ 
νά στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210- 
44335,44336 (Ρ3Χ: 27210-95853). Η δαπάνη δημοσίευσης 
της παρούσης βαρύνει την ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 


(5) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Αριθμ. 15/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗ¬ 
ΣΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για δύο 
(2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προ¬ 
σφορά για την ανάθεση του ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Αριθμ. Διακήρυξης: 15/2007 

Προϋπολογισμού 426.300,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 5.3.2007 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα & ώρα 14:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
στον 4° όροφο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 06/03/2007 
ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
4ος όροφος του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 26.1.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο 2.2.2007. 

Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης (έναντι 
του ποσού των 20,00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο Τα¬ 
μείο του Νοσοκομείου), όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
7:00 π.μ έως 14:00 μ.μ., στο Γρ. Προμηθειών Χαλκίδος 19 
τηλ. 210-2502125 & τηλ. - ΡΑΧ 210-2582358. 

Αθήνα, 25 Ιανουάριου 2007 
Ο Διοικητής 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Β' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Αριθμ. Διακ. 5/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Θεσσαλο¬ 
νίκης «Γ. Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας των χώρων 
του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφε¬ 
ρότερη Προσφορά και με αριθμό Διακήρυξης 5/2007, 
προϋπολογισμού 225.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21.3.2007 
ημέρα Τετάρτη μέχρι ώρα 14:00, στο γραφείο Προμη¬ 
θειών του δεύτερου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης,του 
Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 22.3.2007 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη & ώρα 10 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του 
δεύτερου ορόφου,του κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκο¬ 
μείου Γ. Παπανικολάου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 2-3-4-5 και 
6 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/1997) καθώς και στο άρθρο 
6 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α 4.12.1996) καθώς και τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, 
β, γ και δ του ίδιου π.δ.). 
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Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ.την 25.1.2007. 

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό 
τύπο την 26.1.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 π.μ. 
έως 14:00, στο γραφείο Προμηθειών του δεύτερου ορό¬ 
φου, του κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου Γ. Παπα- 
νικολάου, τηλ: 2310 358 041 & 2310 350 184 Αρμόδιος: 
Σερβέτας Γεώργιος. 

Εξοχή, 26 Ιανουάριου 2007 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
736 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών'Εργων κάνει γνωστό 
ότι την 6.2.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10:00 π.μ. θα γίνει δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρ. 2α του 
ν. 1418/1984 και με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό 
με το ν. 3263/2004, για την ανάδειξη μειοδότου για την 
κατασκευή του έργου: 

«Κατασκευή Φυλακίου στη Ν. Αγαθονήσι» Προϋπολο¬ 
γισμού 400.715,00 Ευρώ με ΦΠΑ. 

Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 
τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της 736 
ΔΣΕ στο Στρδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α' στο Βύρωνα Αττικής. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 7.092,30 Ευρώ. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 210 ημέρες. 

Έντυπα προσφορών, πλήρη διακήρυξη, τεύχη δημο- 
πρατήσεως και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα 
Μελετών της 736 ΔΣΕ στο Στρδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α' στο 
Βύρωνα Αττικής (τηλ. 210.767.54.66) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι και την Πέμπτη, 1.2.2007. 

Αθήνα, 16 Ιανουάριου 2007 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Ο Υποδιευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Λεωφ. Μεσογείων 
284,155 62 Χολαργός, τηλ.: 2106507472-3 προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, για την ανάθεση της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
Ε.Ο.Φ. προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.3.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.30 π.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Οργανισμό μας. 

Χολαργός, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ 


Ο) 


ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 


Αριθμ. 7/2007 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
σύμφωνα με τις με αριθμούς Π1/1825/3.6.2005, Π1 
2260/7.6.2005, Π1/6235/3.10.2005 αποφάσεις του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης, τη με αριθμό 11/25/3.5.2006 απόφα¬ 
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Υ.Πε. Θεσσαλίας 
με την οποία χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Π.Γ.Ν.Λ. 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη με αριθμό 
8/27/30.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. του για επανάληψη 
του διαγωνισμού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό επανα¬ 
ληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια βαλβίδων υδροκεφάλου του Πανεπιστη¬ 
μιακού Γ ενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης €200.000,00 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμη¬ 
θειών του Π.Γ.Ν.Λ. την Πέμπτη 22.3.2007 και ώρα 10:00 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η 21.3.2007, ήμερα Τετάρτη και ώρα 
14:00 μ.μ. το αργότερο. 

Η διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού διατί¬ 
θεται από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου με 
την καταβολή του ποσού των 30,00 € και την έκδοση 
γραμματίου είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ.. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ή στα τηλέφωνα 2410681159 και 2410681158 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


Λάρισα, 31 Ιανουάριου 2007 

Ο Διοικητής 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 


Αριθμ. 4 

Ο Πρόεδρος του Β' Κ.Α.Π.Η. Αμπελοκήπων προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, 
για την «Μίσθωση λεωφορείων νια την μεταφορά των 
μελών του Β' Κ.Α.Π.Η. κατά την διάρκεια α) των μονο¬ 
ήμερων εκδρομών β) των μεταβάσεων σε Ιερές Μονές 
τη περίοδο των Χαιρετισμών, γ) των μεταφορών στα 
θερινά μπάνια και δ) των μεταφορών στα κοιμητήρια 
καθ’ όλο το έτος 2007 που διοργανώνει το Δ.Σ. του Β' 
ΚΑΠΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1797/1988 «περί 
προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», το π.δ. 410/1995 «Δημ. & Κοιν. Κώδικας» και 
τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης 
μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 30.456,84 € (τριά¬ 
ντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα 
τέσσερα λεπτά συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.2.2007, ημέρα Τε¬ 
τάρτη καν ώρα 18:00 π.μ. έως 19:00 (ώρα λήξης παράδο¬ 
σης προσφορών) ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στο κτίριο του Β' Κ.Α.Π.Η., στη συμβολή των οδών Ελευ¬ 
θερίας και 28ης Οκτωβρίου (1ος όροφος). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
2% του προϋπολογισμού δαπάνης ήτοι 609,14 €. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν 
οι ενδιαφερόμενοι από την Ειδική γραμματέα του Β' 
Κ.Α.Π.Η. Χαλκιά Παγώνα (Αριστοτέλειος Δημοτική Βι¬ 
βλιοθήκη - Γωνία Μ. Αλεξάνδρου και Φιλιπουπόλεως 
τηλ.:2310 729422 τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:30 π.μ. 
έως τις 2:00 μ.μ. 

Αμπελόκηποι, 26 Ιανουάριου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 840 

Η Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων της Περιφέρειας Δυτι¬ 
κής Ελλάδος, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» 
με προϋπολογισμό 91.500,00€. Το έργο κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 75.707,03€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας ΔΕΚΕ/ 
ΠΔΕ (Πατρών - Αθηνών 28), μέχρι τις 15.2.2007. Η διακή¬ 
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 461321, ΦΑΞ επικοινωνίας 451202, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κωνσταντόπουλος Φίλ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.2.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες της τάξης 
του έργου, ήτοι τάξεως Α1, Α2 και 1η, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.514,14€ και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της ΣΑΕ 082/3 
Συλλογικής Απόφασης Έργων του Υπουργείου Αγρο¬ 
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΔΔΕ/ΠΔΕ. 

Πάτρα, 30 Ιανουάριου 2007 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δημοσίων'Εργων κ.α.α. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 02/17.1.2007(0, 8° Οικ.) απόφαση Δ.Σ. προκηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.) για την προμήθεια ιατρικών 
μπλουζών μιας χρήσης συνολικής δαπάνης 25.000 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Διδασκαλίας 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ως εξής: 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22.2.2007, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία 
μέχρι την 21.2.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. 

Η Διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο 
Προμηθειών του Γ,Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη 
- Τετάρτη - Πέμπτη, από 10.00 π.μ. έως 13.00. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 - 5534512. 

Ο Διοικητής 

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Αριθμ. 1 

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) προκηρύσσει 
δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σύντμηση προθεσμίας για την ετήσια συντήρηση του 
υλικού Ηαιτίνναΐ'θ του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος ΝΑΤ πού περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 
πληροφορικής, το λογισμικό συστήματος και τη δικτυακή 
καλωδίωση, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
90.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20.2.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ, επί της οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον 1° όροφο, 
στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της 
κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 394/1996. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση 
ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας 
και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ.394/1996 (ΦΕΚ 
266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 
8 πργ 2 εδ. α.β,γ και δ του ίδιου π.δ. 

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται 
ταχυδρομικά «επί αποδείξει» στη διεύθυνση Εθνικής 
Αντιστάσεως 1 Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη 
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όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αντίτυπα της διακήρυξης χορηγούνται, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, στους ενδιαφερομένους από το 
Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ, Αλκιβιάδου 118, Πειραιάς. 
4ος όροφος, καθημερινά από 9.00 έως 14.30 τηλ, 210 
4149431-2.. 

Πειραιάς, 30 Ιανουάριου 2007 

Η Διευθύντρια Οικονομικού 
Π. ΜΠΑΡΜΠΙΝΗ 
-♦- 

(14) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
02/17.1.2007 (Θ. 21ο Οικ.) απόφαση Δ.Σ. προκηρύσσει 
Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) για την προμήθεια ιατρικών 
αερίων πλην οξυγόνου συνολικής δαπάνης 35.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Διδασκαλίας 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ως εξής: 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 21.2.2007, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική 
Γραμματεία μέχρι την 20.2.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14.00 π.μ. 

Η Διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο 
Προμηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη 
- Τετάρτη - Πέμπτη, από 10.00 π.μ. έως 13.00. 

Πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 - 5534512. 

Ο Διοικητής 

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ 

Ο Δήμαρχος Φολόης διακηρύττει ότι την 20η του 
μηνός Φεβρουάριου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Φολόης, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν.2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεμούτας Δήμου 
Φολόης». Ο κωδικός του έργου είναι: 110065. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά-καθαιρέσεις, 
με προϋπολογισμό 73.481,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 


και ΟΕ και απρόβλεπτα)β)κατηγορία Σκυροδέματα, με 
προϋπολογισμό 10.604,95 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία Σωληνώσεις-συσκευές, 
με προϋπολογισμό 57.419,42 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
585/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας, ανέρχεται στο ποσό 
των 141.505,92 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 178.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την 
έδρα του Δήμου Φολόης στο Λάλα Ηλείας ΤΚ 27066, 
μέχρι τις 15.2.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει-συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 

Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων πον τηρείται στη ΓΓΔΕ τον ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή εναλλακτικά στην Α1 τάξη και άγω για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α2 τάξη και ανώ¬ 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

2. Προερχόμενες, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσηςή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),ή 
από κράτη πον έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Α.Σ) του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμένες σε αυτούς και σε τάξη και σε κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ: 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4. Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμέ- 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάζεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α' 1991). 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων 1, 2, και 3 σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 περ 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφορών κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμέτοχης της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
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Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική, επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργου. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.830,00 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Φολόης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 90 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής τον διαγωνισμού, 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 εκατόν 
ογδόντα ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Φολόης, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Μιχαλόπουλος Παναγιώτης (τηλ.: 26240 41882, Φαξ: 
26240 41881 ) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Λάλα, 25 Ιανουάριου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ. 1 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης του Επιμελη¬ 
τηρίου Σερρών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Μη- 
χανολογικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, εξοπλισμού 
εγκαταστάσεων και εφαρμογές Λογισμικό», που δημο- 
σιεύθηκε στον Ημερήσιο Τύπο στις 5 Ιανουάριου και με 
ημερομηνία του διαγωνισμού 5.2.2007, διευκρινίζεται ότι 
αναφορικά με την απαίτηση της σελ. 69 της Διακήρυ¬ 
ξης για την προμήθεια 2 πακέτων εξοπλισμού δορυφο¬ 
ρικής δικτύωσης, είναι στην ευχέρεια του υποψήφιου 
αναδόχου να επιλέξει εναλλακτική αρχιτεκτονική λύση 
παρόμοιων τεχνολογικών δυνατοτήτων, που θα μπορεί 
να προσφερθεί τόσο στο Επιμελητήριο Σερρών όσο και 
στο Επιμελητήριο του ΒΙαροον^αά. 

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας διευκρίνησης, η κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού παρατείνεται έως 
τις 20 Φεβρουάριου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Αντίγραφο της τροποποιημένης προκήρυξης σε έντυ¬ 
πη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν οι ενδιαφερό¬ 


μενοι να παραλάβουν από την αναθέτουσα αρχή κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το Επιμελητήριο Σερρών 
που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 
Τ.Κ. 62122. 

Αρμόδιος για Επικοινωνία: Καμπουρίδης Νικόλαος 
(τηλέφωνο 2321099744, φαξ: 2321099740, ο-πιαίΙ: ονθ 5 @ 
οΙβηθί.ρΓ). 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύ¬ 
νουν το Επιμελητήριο Σερρών. 

Σέρρες, 30 Ιανουάριου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

-♦- 

(17) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 4234 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 2286/1995 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/1996) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων και του ν. 370/1995 προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο, προκηρύσσει τον πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές στις 12.2.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
για την προμήθεια 6.000.000 φύλλων ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ Α4, 80 91 -, και 50.000 φύλλων ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ Α3, 80 0 Γ, για ένα έτος, πιθανής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 35.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Η Διακήρυξη Νο 9/2007 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. 
από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210-49.18.244. 

Νίκαια, 25 Ιανουάριου 2007 

Η Αναπλ. Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Αριθμ. 3/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
που εδρεύουν στον Νομό Κοζάνης αλλά και των υπο¬ 
λοίπων Υπηρεσιών του Δημοσίου (πλην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και Ο.Τ.Α.) που εδρεύουν στον ίδιο Νομό 
για το έτος 2007. 
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Τα υγρά καύσιμα που απαιτούνται είναι: 

Βενζίνη ευρθΓ και αμόλυβδη. 

Πετρέλαιο κίνησης. 

Πετρέλαιο θέρμανσης. 

Ο προϋπολογισμός για αυτόν τον διαγωνισμό ανέρ¬ 
χεται στα 107.000, 00 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται στη κατά 
τόπους πρατήρια ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπη¬ 
ρεσίας ή του προμηθευτού ή του πράκτορα αυτού κατ’ επι¬ 
λογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και 
ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και 
αποθηκεύσεως, ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτού. 

Εφ’ όσον σε κάποια περιοχή ο προμηθευτής δεν έχει 
πρατήριο υποχρεούται με δαπάνες του να βρει τρόπο 
προμήθειας των Υπηρεσιών που λειτουργούν στην πε¬ 
ριοχή αυτή. Σε περίπτωση που αυτό είναι εντελώς αδύ¬ 
νατο οι Υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις 
τις Συμβάσεως και μπορούν να εφοδιάζονται τα υγρά 
καύσιμά τους από τα άλλα πρατήρια με επιβάρυνση του 
προμηθευτή με τη διαφορά της τιμής. 

Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Την 

7.3.2007 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 11:00 π.μ. η ώρα στο 
γραφείο της Γραμματείας, στη Ζώνη Ενεργού Πολεο¬ 
δομίας Κοζάνης-ισόγειο. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 7.3.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ.394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2, υποπαράγραφοι α, β, γ 
και δ του ίδιου π.δ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 2.2.2007 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 24610-53164 και 24610- 
53169 της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυ¬ 
τικής Μακεδονίας. 

Κοζάνη, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Αριθμ. 2/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
που εδρεύουν στον Νομό Κοζάνης για το έτος 2007. 

Λόγω πληθώρας των ειδών που απαιτούνται (107 είδη 
Α’ μέρος, 45 είδη Β' μέρος) δεν μπορούμε να αναφερ¬ 
θούμε σε αυτά αναλυτικά και απλώς σας παραπέμπου¬ 
με στην 2/2007 διακήρυξη της Περιφέρειας μας, την 
οποία μπορείτε να Λάβετε από το Τμήμα Οικονομικής 


Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Ζώνη Ενεργού 
Πολεοδομίας Κοζάνης, 2ος όροφος, Α' πτέρυγα. 

Ο προϋπολογισμός για αυτόν τον διαγωνισμό ανέρ¬ 
χεται στα 45.500,00 ευρώ. 

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται στην απο¬ 
θήκη της κάθε Υπηρεσίας από τον Προμηθευτή κατά τις 
ώρες εργασίας των Υπηρεσιών και σε επιτροπές που 
θα ορίζονται από αυτές. 

Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Την 

6.3.2007 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 11:00 π.μ. στο γραφείο 
της Γ ραμματείας, στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κο- 
ζάνης-ισόγειο. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 6.3.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ.394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2, υποπαράγραφοι α, β, γ 
και δ του ίδιου π.δ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 2.2.2007 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 24610-53164 και 24610- 
53169 της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυ¬ 
τικής Μακεδονίας. 

Κοζάνη, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Αριθμ. 1/2007 

Ανακοινώνουμε ότι, το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των 
κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Περι¬ 
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στον Νομό 
Κοζάνης για το έτος 2007. 

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου καθα¬ 
ριότητας για: 

α) Το κτίριο στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης 
(συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ.) 

β) Το κτίριο στη Λευκόβρυση Κοζάνης (συνολικής επι¬ 
φάνειας 600 τ.μ.) 

Η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται 
με υλικά καθαρισμού του αναδόχου. 

Ο μηνιαίος προϋπολογισμός (με το ΦΠΑ) για αυτόν τον 
διαγωνισμό ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
δεκατέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (4.714,16 €). 

Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Στις 

5.3.2007 ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 11:15 π.μ. στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέ¬ 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ζ.Ε.Π Κοζάνης, 2ος όροφος, 
πτέρυγα Α'). 
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Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Στις 5.3.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ.394/2006 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2, υποπαράγραφοι α, β, γ 
και δ του ίδιου π.δ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 2.2.2007 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 πμ 
έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 24610-53164 και 24610-53169 
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Κοζάνη, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ 
Αριθμ. 1668 

Ο διαγωνισμός για «προμήθεια θραυστού υλικού 3Α» 
θα πραγματοποιηθεί 26.2.2007 και όχι στις 8.2.2007 όπως 
είχε δημοσιευθεί. 

Λάρισα, 30 Ιανουάριου 2007 
Ο Αντιδήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ 
Αριθμ. 1667 

Ο διαγωνισμός για «Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών» 
θα πραγματοποιηθεί 22.2.2007. 

Και όχι στις 8.2.2007 όπως είχε δημοσιευθεί. 

Λάρισα, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 

-♦- 

(23) 

Β' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 1075 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα¬ 
λονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
1η/17.1.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τον ν. 2286/1995, και το Κ.Π.Δ. 
394/1996, το π.δ. 166/2003, το ν. 2955/2001, το ν.3329/2005 
και την 15η/16.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Β' Δ.Υ.ΠΕ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προ¬ 
μήθεια τεσσάρων (4) πιοηίΙοΓε παρακολούθησης ζωτι¬ 
κών λειτουργιών, για τις ανάγκες της ΜΕΘ, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολο¬ 


γισμού δαπάνης 160.000,00 € με Φ.Π.Α. από πιστώσεις 
του Νοσοκομείου μας. 

Τόπος παράδοσης: η αποθήκη του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 5.3.2007, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6.3.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του Ιδρύματος από 
την Αρμόδια Επιτροπή. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στα γραφεία του Ιδρύματος από την αρμόδια επιτροπή 
μετά την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνι¬ 
κών προσφορών από το ΣΑ του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο την 26.1.2007. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 15 ευρώ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Αμυνας 41, Θεσσαλο¬ 
νίκη, τηλ. 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουάριου 2007 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΝΙΗΛ 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 2883 

Ο Δήμαρχος Κιλκίς διακηρύττει ότι, στο Δημοτικό κα¬ 
τάστημα και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή θα γίνει 
δημόσιος διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς αυτό του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, δηλ. με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και των π.δ. 609/1985,171/1987,472/1985, όπως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με το π.δ. 286/1994,218/1999 
καθώς και με τους ν. 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 
2372/1996, ν. 3263/2004 και τους όρους μελέτης, για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑ- 
ΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ». 

Αρ. Μελ. Δ8/2007. 

Προϋπολογισμός μελέτης: 45.734,70 ευρώ και με το 
Φ.Π.Α. 54.424,29 ευρώ Υπάρχουσα πίστωση: 54.424,29 
ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από 
ΣΑΤΑ. 

Χρόνος περαίωσης; 4 Μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.2.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, και άνω για έργα οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
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εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. Δηλ Α1 και άνω για έργα οικοδομικά. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% (914, 69 ευρώ), 
σε γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερό¬ 
μενος υποχρεώνεται να υποβάλλει ότι αναφέρεται στην 
αναλυτική διακήρυξη. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε 20 ευρώ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου, τηλ. 23410-39106, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κιλκίς, 30 Ιανουάριου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Αριθμ. 972 

1. Ο Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την τμηματική «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης υπό του μειοδό¬ 
του επί τοις εκατό, άνευ ορίων σε ακέραιες μονάδες. Ο 
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 45.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

2 . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις της Υ.Α. 
11389/1993 του ΥΠ. ΕΣ. περί«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/23.3.1993 
τ.Β') όπως ισχύει με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμί¬ 
σεων του π.δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α') όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'). 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Μαρτίου του έτους 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης διαγωνισμού την 


10.30 π.μ. με λήξη παράδοσης προσφορών την 11.00 π.μ., 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας, Ραιδεστού 21. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί για υποβολή προ¬ 
σφοράς: α) ιδιώτες πρατηριούχοι β) Εταιρείες Ο.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. εκπροσωπούμενες από τον διαχειριστή ή τους 
διαχειριστές τους ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτη¬ 
μένο και γ) Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούμενες από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή άλλο 
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσκομίζοντας 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε € 2.250,00 (5% επί του δημοπρατούμενου ποσού) 
πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ν. Χαλκηδόνας και 
δεν επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος μικρότερη 
από 90 ημέρες. 

6 . Παραλαβή τευχών από την Τεχνική Υπηρεσία θα 
γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις 27 Φε¬ 
βρουάριου 2007, στη διεύθυνση Ραιδεστού 21, τηλ. 210- 
2582360. 

Νέα Χαλκηδόνα, 30 Ιανουάριου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

(267) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 823 

1. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ¬ 
σης Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2006 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2006», με προϋπολογισμό 
1.460.000,00 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: κατηγορία υδραυλικών έργων, 
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία της 
ΔΕΥΑΗ Βύρωνος 1 - Ηράκλειο Κρήτης - Τ.Κ. 71202, με 
καταβολή ποσού 50 € στο ταμείο της ΔΕΥΑΗ, μέχρι 
και την 22.2.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το συγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 229913, ίαχ επικοινωνίας 
2810 342257, αρμόδιοι για επικοινωνία οι X. Πλευράκη- 
Μ. Φασουλάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουάριου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (10.00 π.μ. λήξη 
επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με «ανοικτή δημοπρασία» της παραγρά¬ 
φου 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει και 
με τους όρους του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
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1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο του Μ.Ε.ΕΠ. 
του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορί¬ 
ας Υδραυλικών έργων καθώς και 2ης τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων και 1ης τάξης και 
άνω για κατηγορίας ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχοι με την: 2η τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας Υδραυλικών έργων καθώς και 2η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων και 1η τάξη και άνω 
για κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

γ) Προερχόμενες οπό ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
Εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι οκτώ χιλι¬ 
άδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δύο λεπτών 
(28.742.02 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών, από 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι μήνες, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6 . Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

Ηράκλειο, 31 Ιανουάριου 2007 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι¬ 
νωνικών Επιστημών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια βάσεων δεδομένων, προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης μέχρι 84,033,61€+15.966,39€ (Φ.Π.Α. 19%) = 
100.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 
βάρος του σχετικού προϋπολογισμού του Υποέργου 16 
«Συνδρομές σε Περιοδικά, Βάσεις Δεδομένων, Τράπεζες 
Πληροφοριών (2006-2008)» που εκτελείται στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση 
και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ II) 
και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και σε ποσοστό 25% 
από Εθνική Συμμετοχή. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τη ΣΑΕ 2004ΣΕ44530302. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων 
προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήμα¬ 
τος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου στη 
Νάουσα και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών του Πανεπιστημίου στην Έδεσσα. 


Ειδικότερα: 

1. Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες μέσω του διαδικτύου (ΙηΙβπιβΙ) 
στη βιβλιογραφική βάση δεδομέων «ΕΒ3ΘΟ Βυείπβεε 
δουΐΌθ Ργοοίιθγ» (βιβλιογραφικές αναφορές με επιτομές 
και πλήρες κείμενο) ή σε άλλη ισοδύναμη. 

2. Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες μέσω του διαδικτύου (ΙηΙβπτβΙ) 
στη βιβλιογραφική βάση δεδομέων «ΕυΐΌπιοηίΙΟΓ ΘΙοόαΙ 
ΜθγΙ<θΙ ΙπίοΓπίδΙίοπ ϋ 3 ί 3035 θ» (στατιστικά δεδομένα, βι¬ 
βλιογραφικές αναφορές και πλήρες κείμενο) ή σε άλλη 
ισοδύναμη. 

3. Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης για τρεις (3) ταυ¬ 
τόχρονους χρήστες μέσω του διαδικτύου (ΙπϊθιτιθΙ) στη 
βάση δεδομέων «Βυείπβεε & Οοπιρβπγ ΒβεουΐΌβ ΟθπΙθγ» 
(στατιστικά δεδομένα, βιβλιογραφικές αναφορές και 
πλήρες κείμενο) ή σε άλλη ισοδύναμη. 

4. Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης για εννέα χιλιά¬ 
δες εννιακόσιους ενενήντα εννέα (9999) χρήστες ανα¬ 
φοράς (γθΙθγθποθ υεβΓε) και έναν (1) χρήστη - σύμβουλο 
(βάνίεοΓ υεβΓε) μέσω του διαδικτύου (ΙηΙβπιβΙ) στη βάση 
δεδομέων «ΟβΓίηβΓ Οογθ ΒβεββΐΌά» (πλήρες κείμενο, βι¬ 
βλιογραφικές αναφορές και ποσοτικά δεδομένα) ή σε 
άλλη ισοδύναμη. 

5. Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης για απεριόρι¬ 
στους ταυτόχρονους χρήστες μέσω του διαδικτύου 
(ΙηίβΓΠθΙ) στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων «Ιπερβο» 
(βιβλιογραφικές αναφορές και επιτομές) ή σε άλλη ισο¬ 
δύναμη. 

Προϋπολογισμός: 84.033,61 + 15.966,39 (Φ.Π.Α. 19%) = 
100.100,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 
βάρος του σχετικού προϋπολογισμού του Υποέργου 16 
«Συνδρομές σε Περιοδικά, Βάσεις Δεδομένων, Τράπεζες 
Πληροφοριών (2006-2008)» που εκτελείται στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση 
και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ II) 
και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και σε ποσοστό 25% 
από Εθνική Συμμετοχή. 

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου στη Νάουσα και Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστήμιου στη Έδεσσα. 
Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης ο όρος 3 του ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑΤΟΣ Β' και ο όρος 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ' της 
σχετικής διακήρυξης. 

Γλώσσα: Ελληνική, ή Αγγλική (οι προσφορές πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης προσφορών: 6.3.2007 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 
11.30 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του 2ου ορόφου του 
κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (Διεύθυνση: Εγνα- 
τία 156,54006 - Θεσσαλονίκη). Επιτρέπεται να παραβρε¬ 
θούν στην αποσφράγιση των προσφορών όσοι υποβάλ¬ 
λουν προσφορά ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης με Φ.Π.Α. (για τους υποψήφιους που συμμετέ¬ 
χουν για το σύνολο των ειδών) ή για ποσό που αντιστοιχεί 
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σε ποσοστό 5% επί των επιμέρους προϋπολογισθείσων 
δαπανών (για τους υποψηφίους που συμμετέχουν για μέρος 
των προς προμήθεια ειδών), και με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην διακήρυξη (όροι 4 και 5). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στον Ελληνικό τύπο την 2.2.2007. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 
του Πανεπιστημίου (2ος όροφος κτίριο Διοικήσεως) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσω διαδικτύου στις 
διευθύνσεις ίιΙΙρ://νν\Λ/νν.υοπι.9Γ/ρΓοπιίΐΙτίθ5 (Διεύθυνση: 
Εγνατίας 156 54006 - Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 891284, 
2310 891233, Φαξ: 2310 891232, οπιαίΙ: Νίου@υοπΊ.ς|ΐ·). 

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουάριου 2007 

Ο Πρύτανης 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 946 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών, Πολεοδομίας 
και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λάρισας, διακηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικής 
ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού μελέτης και έλεγχο ομαλότη- 
τας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «για τα 
δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, τον ν. 2940/2001, τον 
ν.3263/2004, τον ν. 3481/2006 και των εκτελεστικών του 
π.δ. 609/1985, 472/1985 και των π.δ. 368/1994 και 286/1994 
και του ν. 2218/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
και το ν. 2503/1997 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 809/1985. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της υπ’ αριθμ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «ΑΝΕ¬ 
ΓΕΡΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», και των 
εγκυκλίων Δ17Α/08/158/ΦΝ437) της ΓΓΔΕ και η εγκύκλιος 
23/30.8.2006 (αριθμ. πρωτ. Δ17Α/02/128/ΦΝ443). 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από 
πόρους του Ε.Τ.Π.Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
25% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ.Κ.Π.Σ/Π.Ε.Π Θεσ¬ 
σαλίας , με εγγραφή στο Π.Δ.Ε. 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 3.000.000,00 € 
που αναλύεται σε 2.161.290,76 € δαπάνη για εργασίες 
με το Ε.Ο. και Ε.Ε. 324.193,61 € δαπάνη απροβλέπτων, 
35.524,03€ δαπάνη για αναθεώρηση και δαπάνη για ΦΠΑ 


478.991, 60 €. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, 
ορίζεται σε 600 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 20η του μηνός Φεβρουά¬ 
ριου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας 
(Διοικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ, Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 για έργα Η/Μ. 
β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγγρσμ- 
μένων στις τάξεις του ΜΕΕΠ με τις προϋποθέσεις της 
παρ 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Β' του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό 
σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση οφείλει επίσης να προ¬ 
σκομίσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ανα- 
φέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 49.709,69 € θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (210) ημερών όπως ορίζει το άρθρο 
15.3 της αναλυτικής διακήρυξης από την ημερομηνία 
δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ. Ν.Α 
Λάρισας. Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδονται μέχρι 
την 15.2.2007. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα 
Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α Λάρισας όλες τις εργάσιμες 
ημέρες. 

Λάρισα, 1 Φεβρουάριου 2007 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωιί ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 < ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οό-Γοηη/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίαχ: 210 4071010 ■ ίηΙθΓηβΙ: ΙιΙΙρύ/νννννν.βΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.91·). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μΐΐρ://νννννν.θΐ.αΓ - 6-ΠΊ3ΪΙ: ννθβίτ^ΐθΓφθΐ.αΓ 

* 12000390202070016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 

































